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RYSSLAND SLOG TILL MOT KIEV MED ETT HITTILLS OKÄNT 
VAPEN - DE STÖRSTA VÄRMEKRAFTVERKEN STÅR I BRAND - 
TRE VÅGOR AV ATTACKER MED 80 ROBOTMISSILER 


STORA FRÅGETECKEN I UKRAINA - VAD VAR DET SOM TRÄFFADE KIEV? 


I tre vågor med fler än 80 robotmissiler fortsatte Ryssland sina attacker 
genom angrepp mot energi - och militära mål över hela Ukraina. Men den 
"ryska björnen’ hade sparat en otrevlig överraskning för det ukrainska 
ledarskapet. Den slog till mot Kiev med ett än så länge okänt vapen. 


Enligt det ryska försvarsdepartementet, inledde Ryssland en massiv 
robotmissilattack mot Ukraina lördagen den 14 januari 2023, vilket helt 
överraskande det ukrainskt luftförsvaret. Krigsfartyg från Svarta- och 
Kaspiska havet deltog, samt Tu-95 och Tu-160 strategiska bombplan, även 
Iskander ballistiska robotsystem deltog i attacken. 


Det ryska flygvapnet har [tidigare] upprepade gånger spridit desinformation 
till det ukrainska luftförsvaret. Detta bidrog till att få information om 
[Ukrainas] luftförsvarssystem och sänka Ukrainas beredskapnivå. Det bör 
tilläggas att Ryska federationens försvarsdepartement ännu inte officiellt har 
kommenterat dessa attacker. 


Enligt ukrainska källor är detta en av de intensivaste attackerna sedan 
konfliktens början. 


RYSSLAND SLOG TILL MOT KIEV... 


KIEV: KRITISK INFRASTRUKTUR BLEV MÅLTAVLOR FÖR ETT OKÄNT 
VAPEN 


Ryska och ukrainska media rapporterade, att ett kritiskt infrastrukturobjekt i 
Kiev drabbades av ett okänt vapen. Fram till nu är det fortfarande okänt vad 

som slog till mot Kiev på morgonen. Det enda säkra var att robotmissilen (?) 

kom från Vitryssland. Rysk media informerar om att en ny missil användes. 


Det finns två möjligheter: 


1. Att det handlar det om en ny typ av Iskander-raket 
2. Att det handlar det om en iransk ballistisk robotmissil. 


Det finns stor oro och upprördhet på den ukrainska sidan över vad som 
inträffade idag. 


Ryska medier rapporterar specifikt: 


”Det är möjligt att attacken utfördes med ett operativt Iskander-system. 
Dessa robotmissiler är svåra att upptäcka och slås ut av luftförsvars-system. 
Det ukrainska flygvapnet satte in flygplan [i försök att bekämpa attacken]. 


Chefen för President Zelenskys kansli, Andriy Yermak, skrev ett ord på 
Telegram: "lugn." 


Explosionerna i Kiev kommenterades på ett egendomligt sätt av biträdande 
befälhavaren för Ukrainas väpnade markstyrkor, Oleksandr Pavlyuk, som 
mystiskt uppgav att "det inte handlade om ett hot från luften eller 
luftförsvaret, eller en militär handling." 


"Fienden genomför fortfarande inga offensiva handlingar från norr. 
Explosionerna är inte förknip-pade med hot från luften eller luftförsvar, och 
heller inte med någon militär aktivitet. Om det funnits ett hot så skulle du ha 
hört larmet. Orsakern till explosionerna kommer att meddelas separat, ” sade 
Pavlyuk i sina försök att lugna befolkningen. 


Så vad orsakade explosionerna? 


Enligt representanten för Luftförsvarsavdelningen inom Ukrainas väpnade 
styrkor, Yui Ignat, utfördes attackerna av Iskander-robotmissiler eller iranska 
ballistiska missiler. Det senare eftersom Ryssland redan kan ha förvärvat dem. 
Han sade också, att missilerna som träffade mål i Kiev kom från norr (från 
Republiken Vitrysslands) längs med en ballistisk bana. 


Ignat erkände, att "Ballistiska missiler kan vi inte upptäcka och skjuta ner." Vi 
noterar att inga missiler har avfyrats från Vitryssland under lång tid. Det är 
första gången det spekuleras i en möjlig användning av iranska ballistiska 
missiler. 


RYSSLAND SLOG TILL MOT KIEV... 


VÄRMEKRAFTVERK TRÄFFADES 


”Energi-ifrastrukturanläggningar drabbades i 5 regioner i Ukraina och i den 
Kiev-kontrollerade delen av Zaporizhzhia-regionen. Nödstopp har införts i de 
flesta regioner," sade Ukrainas energiminister, German Galushchenko. En 
kritisk infrastrukturanläggning har skadats av explosioner i Vinnytsia- 
området. 


Enligt Information är detta TPP-stationen i Burshtyn. Anläggningen är en av 
de största i västra Ukraina, så under relativt lång tid framöver kommer det att 
finnas en hel del problem med strömmen i Transcarpatien och Galicien. Två 
ukrainska värmekraftverk attackerades idag. Ett av dessa slutade att generera 
elektricitet, medan ett annat skadades men fortfarande är i drift, rapporterade 
DTEK. 


I Ivano-Frankivsk-regionen utbröt en brand efter att en raket träffat en energi- 
infrastrukturanläggning, rapporterade-guvernören i onishchuk-regionen. 
Samtidigt drabbades ett kraftverk i Lviv-regionen flera gånger. "Det finns 
många träffar på samma kritiska energi-infrastrukturanläggning," sa M. 
Kozitsky i ett tal till lokalbefolkningen. 


VILKA OMRÅDEN SLOG RYSSLAND TILL MOT? 
Ryssland genomförde robotmissil-attacker mot följande städer och regioner: 


Kiev 

Kharkiv 

Odessa 
Nikolajev 
Dnepropetrovsk 
Krivoy Rog; 
Vinnitsa 
Ternopil 
Ivano-Frankivsk 
Sumy 

Lviv 


Strömavbrott rapporterades från följande städer och regioner: 


Kiev 

Kharkiv 
Kirovograd 
Dnepropetrovsk 
Zaporozhye 
Ivano-Frankivsk 
Zhytomyr 
Vinnitsa 


RYSSLAND SLOG TILL MOT KIEV... 


EXPLOSIONER I KIEV, VINNITSA, KHMELNYTSKYI, LVIV OCH ANDRA 
REGIONER 


Enligt [tillgänglig] information så inledde Ryssland sin första robotmissil- 
attack på morgonen mot mål i Kiev och Kharkiv. Sedan följde en andra och 
tredje våg av attacker. Explosioner rapporterades i Odessa, Vinnitsa-regionen, 
vid anläggningar i Sinelnikovsky-distriktet i Dnipropetrovsk, liksom i 
Khmelnytsky-distriktet. 


Larm för luftangrepp ljöd över hela Ukraina, inklusive de västra regionerna. 
Borgmästaren i Lviv varnade befolkningen att hot förelåg för raketattacker. I 
många små regioner i Kherson och i 35 byar i det Kiev-kontrollerade området 
av [floden] Dniepers högra strand, bröts strömmen. 


Aleksey Arestovich, en rådgivare till chefen för Ukrainas presidentkansli, 
rapporterade på sin TG-kanal att dagens bombning kan vara en av de [hittills] 
största. 


ANDRA ATTACKVÅGEN I KIEV 


Tjänstemän rapporterade, att ”en rysk robotmissil-attack i morse träffade 
kritisk infrastruktur i Kiev, medan explosioner hördes i Dniprovsky-distriktet i 
den ukrainska huvudstaden.” Kirilo Tymosjenko, biträdande chef för ukrainas 
presidentkansli, sade att "robotmissilattacker på kritiska 
infrastrukturanläggningar hade skett. Detaljerna höll på att kontrolleras." 


Kievs militärstab, sa att en infrastrukturanläggning drabbades, utan att lämna 
ytterligare information. Kiev borgmästare Vitaly Klitschko skrev på 
Telegram."Explosioner i Dniprovsky distriktet. Alla räddningsinsater dirigeras 
till platsen. Stanna i era skyddsrum!" Han sa att fragment av en robotmissil 
föll ned i ett bostadsområde i Holosifsky-distriktet, i den västra delen av Kiev. 


I Kiev, efter tillkännagivandet av dagens tredje luftangrepp, steg en kolonn av 
rök i området vid centralstationen. I Lviv-regionen har en kritisk 
infrastrukturanläggning träffats. Det kan bli avbrott i tillgången på belysning 
och vatten, sade chefen för OVA Kozitsky. 


KHARKIV TRÄFFADES 


I Kharkiv drabbades två kritiska infrastrukturanläggningar. Tunnelbanan 
slutade fungera såväl som elektricitet i de flesta delar av staden. 
Borgmästaren i Kharkov, Igor Terekhov, gav de första detaljerna om 
situationen i staden: 


"Bombning på morgonen av Kharkov. Preliminärt slog fyra S-300 missil ned i 
industriområdet. Attackernas mål är infrastrukturen. Vi håller på att ta fram 
uppgifter över [antalet] offer och skadeverkningar," sade stadens 
administrativa chef. 


EN AMMUNITIONSDEPÅ I ODESSA FÖRSTÖRDES 


Resultatet av en robotmissil-attack i Odessa, blev att en av Ukrainas väpnade 
styrkors ammunitionsdepåer förstördes. Detta rapporteras av ukrainska källor. 


FRUKTANSVÄRD EXPLOSION I DNEPROPETROVSK 


En fruktansvärd explosion i Dnepropetrovsk resulterade i ett förstört 
bostadshus. Troligtvis handlar det om att en av de Ukrainska 
försvarsstyrkornas S-300-robotmissil-system [av misstag] träffade 
bostadshuset eller att robotförsvaret sköt ner en [rysk] robotmissil över huset. 
Enligt lokala myndigheter skadades 15 personer. 


Länk till originalartikeln 
https://warnews247-gr.translate.goog/? x tr sl=auto& x tr tl=en& x tr hl=en& x tr pto=wapp 


